intra 


Cs snakes VS SE STALLIONS 

cric ground 11-Dec-2019 

First Innings-Batting 

Cs snakes:67/8 Overs:5.0 EXTRAS: 8(B:1 LB:0 NB:0 WD:7) 


Batsman 



R 

B 

0s 

4s 

6s 

SR 

faheem 


c khalid khan b malik 
ghayoor 

0 

1 

0 

0 

0 

0.0 

Ali naeem 


c malik ghayoor b khalid 
khan 

9 

4 

0 

2 

0 

225.0 

Ahmed gujjar 


b khalid khan 

4 

3 

2 

1 

0 

133.3 

Ahmed jamal 


b khalid khan 

0 

1 

1 

0 

0 

0.0 

Hafiz mughees 


Run Out (m ghayoor) 

0 

1 

3 

0 

0 

0.0 

amanullah 


not out 

8 

6 

4 

0 

1 

133.3 

uzair 


c faisal shehzad b malik 
ghayoor 

10 

3 

0 

1 

1 

333.3 

jawad 


b ameer hamza 

22 

9 

3 

0 

3 

244.4 

irfan malik 


c muhib khan b ameer 
hamza 

6 

2 

1 

0 

1 

300.0 

Hafiz umer 


not out 

0 

0 

1 

0 

0 

0.0 

First Innings-Bowling 

Bowler 


0 R W 

M 

ECO 

0s 

WD 

NB 

4s 6s 

malik ghayoor 


2.0 34 2 

0 

17.0 

1 

4 

0 

4 2 

khalid khan 


1.0 6 3 

0 

6.0 

1 

0 

0 

0 1 

muhib khan 


1.0 8 0 

0 

8.0 

3 

0 

0 

0 1 

ameer hamza 


1.0 18 2 

0 

18.0 

0 

3 

0 

0 2 

First Innings-Fall of Wickets 

No Runs 

Over Batsman 



Bowler 



1 0 

0.1 

faheem 



malik ghayoor 


2 14 

1.1 

Ali naeem 



khalid khan 



3 14 1.2 Ahmed gujjar khalid khan 
















4 

14 

1.3 

Ahmed jamal 

khalid khan 

5 

20 

1.6 

Hafiz mughees 

khalid khan 

6 

32 

2.3 

uzair 

malik ghayoor 

7 

60 

4.4 

jawad 

ameer hamza 

8 

67 

4.6 

irfan malik 

ameer hamza 


First Innings-OVERS 


No Bowler Runs Wkts Per Ball Score 


1 

m ghayoor 

14 

1 

W 1b44 1 4 

2 

k khan 

6 

4 

W WW60 W 

3 

m ghayoor 

21 

1 

4 6 Owd Owd W 1 Owd Owd 0 6 

4 

m khan 

8 

0 

001106 

5 

a hamza 

18 

2 

1 Owd 6 Owd 2 W 6 Owd W 


Second Innings-Batting 


SE STALLIONS:71/3 Overs:4.1 

WD:7) 


EXTRAS: 

10(B:0 LB:0 NB:3 

Batsman 


R 

B 

0s 

4s 

6s 

SR 

khalid khan 

b Hafiz mughees 

1 

4 

2 

0 

0 

25.0 

farhan mumtaz 

not out 

26 

12 

3 

2 

2 

216.7 

malik ghayoor 

c faheem b Ali naeem 

29 

9 

1 

2 

3 

322.2 

ameer hamza 

c Hafiz mughees b Ali 
naeem 

0 

1 

1 

0 

0 

0.0 

muhib khan 

not out 

6 

1 

1 

0 

1 

600.0 

usama siddqui 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

inam 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

faisal shehzad 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

idrees shah 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

adeel syed 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

naveed shakir 

Did not Bat 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 


Second Innings-Bowling 


Bowler 


O 


R W M ECO Os WD NB 4s 6s 



















Ali naeem 

2.0 

35 

2 

0 

17.5 

3 

5 

0 

1 

4 

Hafiz mughees 

1.0 

18 

1 

0 

18.0 

0 

2 

0 

2 

1 

Ahmed gujjar 

1.0 

12 

0 

0 

12.0 

1 

0 

2 

1 

0 

amanullah 

0.1 

6 

0 

0 

36.0 

0 

0 

0 

0 

1 


Second Innings-Fall of Wickets 


No 

Runs 

Over 

Batsman 

Bowler 

1 

11 

1.1 

khalid khan 

Hafiz mughees 

2 

57 

3.3 

malik ghayoor 

Ali naeem 

3 

58 

3.4 

ameer hamza 

Ali naeem 


Second Innings-OVERS 


No 

Bowler 

Runs Wkts Per Ball Score 


i 

A naeem 

ii 

0 

001460 

2 

H mughees 

18 

1 

W 1 Owd Owd 16 4 4 

3 

A gujjar 

12 

0 

4 1 1 Onb 1 1nb0 2 

4 

A naeem 

24 

2 

Owd 6 6 Owd Owd Owd W Owd W 1 6 

5 

amanullah 

6 

0 

6 


Result: SE STALLIONS won the match by 8 wickets 

Generated by Cricket Scorer 












